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Die Klage der Nausikaa. 



Odysseus hat das gesegnete Land der gastfreundlichen Phaeaken verlassen. 
Nausikaa, die liebliche Tochter des Alkinoos, steht verlassen am Strande des 
Meeres und blickt schmerzverloren in die Weite, dorthin, wo eben am fernsten 
Punkte des Horizontes das Schiff des edeln Dulders ihrem trauernden Auge 
entschwunden ist. Mit der brausenden Brandung der Wogen vermischt der Wind 
die abgerissenen Laute ihrer Klage, die sich dann zu einem schwer müthigen 
Trauergesange voll Leid und Bitterniss zusammenschliessen. 

Und der Kummer um das Verlorene weckt die Erinnerung. Wieder schaut ihr 
seelisches Auge das Bild des herrlichen Helden in seiner freien, starken Männ- 
lichkeit, die wonnige Erfüllung all ihrer heimlich unbewussten Mädchenträume 
und Mädchenwünsche, wieder lauscht sie in Staunen versunken der wunderbaren 
Erzählung seiner Thaten und Abenteuer, wieder kostet sie die zarten, seligen 
Hoffnungen, die das Erscheinen des kühnen Mannes in ihrem jungen Herzen erregt. 

Dahin,- verloren!- Von neuem erhebt sich ihre Klage, steigert sich bis zum 
wilden Ausbruch masslosen Schmerzes und sinkt dann wieder zurück, um schliess- 
lich im Rauschen der Meereswogen matt zu ersterben. 
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Orchesterbesetzung. 



Saiteninstrumente: 16 erste, 16 zweite Violinen, 12 Bratschen, 
12 Violoncelle, 8 Contrabässe, 2 Harfen. 



Blasinstrumente -. 



2 kleine Flöten (l.kl. Fl. auch m. grosse Flöte, 2. kl. Fl. auch 
IV. grosse Flöte), 2 grosse Flöten, 3 Hoboen, englisch Hörn, 
Es-Clarinette (auch III. Clar. in B), 2 B-Clarinetten, Bass- 
clarinette (in B), 3 Fagotte, Contrafagott, 6 Hörner, 4 Trom- 
peten, 3 Posaunen, Bässtuba. 



Schlaginstrumente: 3 Pauken [in 



1, grosse Trommel, Tamtam. 



W. A3 St. 



Warnung 1 . 

Das Ab- und Ausschrei- 
ben der Partitur resp. 
der Stimmen ist nach 
§ 4 des Gesetzes vom 
11. Juni 1870 verboten. 



Meiner lieben Mutter zugreeig*net 

Aus Odysseus' Fahrten. 

Yier Episoden für grosses Orchester. 

III. 

Die Klage der Nausikaa. 



s 

Aufführungsrecht vorbehalten. 



Ernst Boehe/Op.6. 



i LargO. Metr. J = 48. 

I || p I y 



molto esjpressivo 



% Fagotte. 



Contrafagott. 



Grosse Trommel. 



Violoncelle. 



Contrabässe 
geteilt. 




ppp 

mit Paukenschlägeln zu wirbeln 



PPP 



LargO. Metr. J = 48. 
mit Dämpfer. 



Dämpfer ab! 





"Violoncello. 



Contrabasse.< 



W.23St. 



poco rit. 



% kl. Fl. 



2 gr.Fl. 




Violoncelle. 



Contrabässe.< 



p decresc. 



W.S3St. 



[T] Tempo! 



3 Fagotte. 

n.ra 




W.23St. 



|2J PiÜ mOSSO. (Metr. J = 60.) 



2.gr. Fl. 



8 Oboen. 




II. Violinen 



Bratschen. 



Violoncelle. 



Contrabässe 



W.JJ3St. 



poco a poco strlngendo 



2 gr.FL 




Bratschen. 



Violoncelle 



Contrabässe. 



W. £3 St. 



pöco riten. 




Violoncelle. 
Contrabässe 



w zs st. 



Grave. (Meti*. J = 60.) 



2 kl. Fl. 



2, gr.Fl. 




Contrabässe. 



10 



2 kl. Fl. 



2 gr.Fl. 



1*1 

LZJ poco a 



poco a poco riten 




IL Violinen. 
Bratschen. 
Violoncelle. 
Contrabässe 



rrtf sempre decresc. 



W.23St. 



11 



poco marcato 



Bassclar. (B). 



I.Fagott 



I.D. 



ü5 



in. iv. 



« 



VVI 



I.II.Tromp. 



3 Posaunen 



Violinen. 



Bratschen. 



Violoncelle. 



Contrabässe. 




Basstuba. - 



Pauken 



J 



I.gr.Fl. 



2 Clar. (B). 



Bassclar. (B). 



I. Fagott. 



Pauken. 



II. Violine. 



Bratschen. 



- Uy Lento. Metr. J ^6tf. 
Solo.. 




m 



(l)d muta in c. 



1 r wnwn rrr- 




> 



w 



^?JE/ zusammen. 

W.23St 



* = 




Bratschen 
geteilt. 



Violoncelle. 
Contrabässe. 



W. 23 St. 



13 



2 gr. Fl 




Violoncelle, 



Contrabässe, 



decresc- 



W.ÄSSt. 




Violon celle 



Contrabässe 



W. 23 St. 



BD 



15 



ritenuto - 



Un pOCO piÜ mOSSO. Metr. J=76. 




ViolonceUe . 
Contrabässe 



W.23 St 




Violoncelle 



Contrabässe. 



17 



SS 

poco stringendo 



2 gr.Fl 



3 Oboen. 



2 Clar.(B). 



3 Fagotte 




Violinen 



Bratschen 



Violoncello . 



Contrabässe 



W.23 St. 




Bratschen . 



Violoncelle 



Contrabässe. 



V^ f decresc. 



Ppoöo marcato ' 
^. A3 St. 



19 



a poco stringendo 



2 kl. Fl 



3 gr.Fl. 




Basstubi 
gr.Tr. 

Violinen 

Bratschen . 
Violoncelle . 
Contrabässe.. 



W.23 St. 



20 



2kl.Fl. 



2 gr.Fl 




Bratschen . 



Violoncelle . 



Contrabässe 



W. 2Z St- 



poco ritenuto 



21 



2 kl. Fl. 



2 gr. Fl 




Violoncello . 
Contrabässe. 



W.23 St. 



22 



2 kl. Fl. 



2gr.Fl. 

I.II.I 
3 Oboen, 
III. 

Clar.(Es). 

% Clar.(B). 

I.II.j 
3 Fagotte. 
III. \ 

Contraf ag . 

r in. 
g m.iv.< 

W i 

• V.VlJ 

I.II.I 

4Tromp.(B)j 
III. IV. I 

I.II.rf 

3 Posaunen. 
III. 

Basstuba . 

Pauken . 
gr. Tr. 



13 



j fi , Grrave . (Metr. J = 60.) 



poco a poco ritenuto. 

I.kl.Fl. muta in III.gr. Fl. 




13] Grrave. (Metr. J=6o.) 
-jf ^ TL — 



poco a poco ritenuto 

mit Ausnahme der Solovioline Dämpfer auf! 



^m 



u 



a a a a a £ 



3E 



Violinen . 



Bratschen . 



Violoncello . 



Contrabässe. 



decresc . 




^ 



P 









j£T 



decresc. - 



^m 



m 



m 



^m 



tr 



decresc . 



- ypp 
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H 



23 



LClar.(B). 



Bassclar.(B). 



I. II. | 
3 Fagotte. 
III. I 



Contrafag. 



IV.Horn (F). 



Pauken . 



I.Harfe. 



II. Harfe. 



Solovioline . 
I Violinen. 
<tfe übrigen.j 

• 1.2.3.4. 



> 5.6.7.8. 
ö. Pult. 



• 1.2.3. 

f Pult. 

CO 

2 45.6. 

m Pult. 



PPP 



*ü 



>"« ,uJ)f * 



1P 






*== 



lü 



SS 




1.2. 

Pult.| 



1 3.4., 
3 Pult) 



5.6. 1 
Pult. 



Contrabässe. 




Andante cantabile. Metr. J=76. 




m :u i a' ^^ 



i^ 



* 



8 f ■■ i l ki t t 



I 



,j,j,j,i;,j,J| 



itr fcr ef fr Y i 



An dante cantabile . Metr. J = 76 . 

|1A|(ohne Dämpfer.) 



PPP 
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I.Clar.(B) 



IV. Hörn (F) 



I.Harfe 




II. Harfe. 



Solovioline. 
I. Violinen. ^ 
die übrigen.' 



■ 1.2.3. 
1 Pult. 



m 4.5.6. 

1.2. 

* Pult. 

> Pult. 
5.6. 



Contrabässe. 
l.Pult. 



ß±= 



(l.Pult.) 




-J J—y 



mp 



£ 



m 



^m 



pp 
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25 



2gr.Fl. 



I. Oboe- 



I. Clar.(B). 



I. II. Fag. 



2 HI. IV. 

co 



I.Harfe. 



II. Harfe. 



Solovioline. 

I. Violinen. 

die übrigen. 

g i.a.8.4. 

-S 

I Pult. 

> 

H 5.6.7.8. 



« Pult. 
m 4.5.6. 



1. 2. 

3 Pult." 

(| Pult. 
5. 6- 



Contrabässe. 
I.Pult. 




W. 23 St. 



26 

i.n. 

3gr.Fl. 

m. 

I.Oboe. 



l n. i 



3 Fag, 



III J 



I.Horn(F). 



I. Harfe. 



II. Harfe. 



Solovioline. 

I . Violinen. 

die übrigen. 



g 1.2.3.4. 

e 

o Pult. 

i> 

ö 5.6.7.8. 

§ 1.2.8. 

| Pult- 

'S 

« 4.5.6. 

1.2. 
g Pult. 

> Pult,, 
5.6. 



Contrabässe. 
l.Pult. 




27 




W. Ä8 St. 



28 




> 3.4.5.6. 



W. A3 St. 
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W. 23 St. 
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I. II. Oboe. 

i.n. 

3Clar.(B). 

in. 

I.E.Fag. 

I. I 
2 Hörner (F).< 

m. 



I.Harfe. 



II. Harfe. 




1.2.3.4. 




W. 23 St. 







I 


II. 


4 


gr 


FL 








in. 


IV. 


I 


II 


Oboe. 



3 Clar.(B) 

in 



3 Fag. 




W. 23 St. 




I.Violinen, 
(alle) 

II Violinen. 

(alle) 

Bratschen, 
(alle) 

Violoncelle. 
(alle) 

Contrabässe 
(alle) 



W. A3 St 




Violoncelle. 
Contrabässe. 



W. A3 St. 




m,Tromp.(B). 



1 Basstuba, 



Bratschen. 
Violoncelle. 
Contrabässe. 



W. A3 St 



IJI.gr. Fl 




Violoncelle, 



Contrabässe. 



W. 23 St. 




Violinen. 
IU 

Bratschen. 

Violoncelle. 
Conträbässe. 



W. 23 St. 



I. II. 

4 gr. Fl. 
IH. IV. 

i. n. 

3 Oboen. 
III. 

Engl. Hörn. 

LH. 

3 Clar.CB). 

III. 

Bassclar.(B). 

i. n. 

3 Fagotte. 
III. 

Contrafag. 
^ I- II 



E iii.iv.> 


V. VI.' 


I. II. 


.3 Tromp.(B). 


III. 


I. II. 


3 Pos. 


III. 


Basstuba. 



I.Harfe. 

IL Harfe. 

Solovioline. 
I. Violinen, i 
die übrigen.! 

II. Violinen. 

Bratschen . 

Violoncelle. 

Contrabässe. 




W 23 St. 



38 



I. II.gr. Fl. 

I. Oboe. 

Engl. Hörn. 

I. 

2Clar.(B).< 

II. 

Bassclar.(B). 

I. II. Fagott. 

VI.Horn(F). 



I.Harfe. 



Solovioline, i 
I.Violinen, 
die übrigen.! 

II. Violinen 

1. Hälfte. 
Bratschen. 
Z. Hälfte. 

1. Hälfte. 
Violoncelle. 

2. Hälfte. 

Contrabässe; 




W. 23 St. 




1. Hälfte. 
Bratschen. 

2. Hälfte 

Violoncelle. 
Contrabässe. 



W. 23 St 



21 poco a poco stringendo 




Bratschen 



Violoncello 



Contrabässe 



W. 23 St. 



4t 




Bratschen. 



Violoncelle 



Contrabässe. 



W. 23 St. 




Bratschen. 



Violoncelle 



Contrabässe 



2 kl. Fl 



2 gr, Fl 



3 Oboen. 



Engl. Hörn. 




Contra bässe 



p molto cresc. - 



W. 23 St. 



44 

% kl. Fl. 

% gr.Fl. 

i.n.i 

3 Oboen. 

m. 

Engl.Hom. 

Clar. (Es). 

% Clar. (B). 
Bassclar.(B). 




Uf^^ r^~i 



Hk 



\i l Vi "l 'l T 



T r f p r " 



Contrafag. 







Vicloncelle. 



Contrabässe. 



. f sempre crese. 
W.ÄSSt. 



molto rit. 



23j Grave. (Metr. J = 69.) 



45 



2 kl. Fl. 

■Ä gr. Fl. 

LH, 

3 Oboen. 

in. 

Engl. Hörn. 
Clar. (Es). 

% Clar.(B). 
Bassclar.(B). 



Contrafag, 





I. 


s 


n. 


SC 


in. 


zD 


IV. 




^N jfwesc 



Sff 



46 



2 kl. Fl 



2gr.Fl. 



poco a poco ritenuto . . 

1. kleine Fl. muta in HI. grosse Fl 

2. kleine Fl> muta in IV. grosse Fl 




gr. Tr. 



Violinen. 
II. 

Bratschen, 

Violoncelle. 
Contrabässe. 



47 



Z gr. Fl 



I.Oboe. 



2Clar.(B). 



Bassclar. (8). 




Violinen 



Bratschen 



Violoncelle, 



Contrabässe 



PP- 



W. 23 St. 



48 



Bassclar.(B). 



I. Fagott. 



VI. Hörn (F) 



Pauken 




Bratschen 



Violoncelle 



Contrabässe 



PPP 



& 



24| Lento. Metr. J = eo 



Engl. Hörn 




W.23 St. 



% Clar.(B). 




S.Hälfte 



molto legato 



I. IL Oboe 



Engl. Hörn. 



I. Clar.(B). 




Bratschen. 

Solocello. 
Violoncelle . 

die übrigen 



W.ÄSSt. 
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MI. Oboe. 
Engl. Hörn. 
I.n.Clar.(B). 

LH. 
3 Fagotte. 

in. 

Contrafag. 
I.H. 




— ifpTü m 



wm 



$ « "CO 



Ä 



r- 






m.iv.< 



v.vi. 



ffF^ 



w 



CO 



VI. 



^^ 



i= 



fe 



W 



se£ 



^a 



^^ 



i>- 



zm 



i.n. 



3 Pos. 



s 



in. 



Basstutaa. 



m 



Violinen. 

n. 

Bratschen. 

Solocello. 
Violoncelle. 

die übrigen. 



Contrabässe. 




W.ZS St. 



LII.gr. Fl, 

I.H 
3 Oboen. 




Bratschen. 



Violoncelle. 



Contrab'ässe. 



jmolto decresc. . 
W.23St. 



poco a poco ritenuto - 




Bratschen. 



Violoncello. 



Contrabässe; 



W. 23 St.- 



¥PP 



PPPP 



53 



a tempo 



xitenuto 




Solpvioline. 
I.Violinen, 
die übrigen, 



II. Violinen. 



Bratschen 



m 



BassclarXB). 



3 Fagotte. 



LargO. Metr. J = 48 



poco a poco ritenuto 
espressivo 




Contrabässe 
geteilt . 



W.23St. 




Violinen 



Bratschen. 



Violoncelle 



Contrabässe; 



decresc 



W. 23 St. 



Stich und Druck der Röder'schen Ofiicin in Leipzig. 



